WARNUNG !!! - Alarmstufe ROT !!! - ROLANDS 
Gaskammertemperatur soll gerade vor unser aller Augen 
ZERSTÖRT werden !!! 

O deutscher-freiheitskampf.com /2017/02/04/warnung-alarmstufe-rot-rolands-gaskammertemperatur-wird- 
gerade-vor-unser-aller-augen-zerstoert/ 

Epona GKT 

https://neuschwabenlandpost.wordpress.com/gaskammertemperaturg kt/comment-page-1/#comment- 
4216 ff 

Wir beobachten das Geschehen nun schon seit ein paar Tagen. Ein völlig neu aufgetauchter Schreiber, der 
erst vor „ein paar Tagen“ auf die Gaskammertemperatur stieß, hat sie bereits völlig umgeschrieben und 
zerstört. 

Er will Videos dazu erstellen und diese völlig zerstörte Version im Netz verbreiten! 

Wesentliche und elementare Dinge fehlen dabei, andere werden verdreht, und völlig für uns Deutsche 
unwichtige Dinge und Fragen, die wir gar nicht ansprechen dürfen, da wir sie nicht wissen KÖNNEN, 
wurden eingefügt!!! 

So heißt es z.B. in seiner zweiten PDF-Version: „Da normale Menschen diese Eigenschaft nicht besitzen ...“ 
DAS IST hochgradig FALSCH und gefährlich!! 

MENSCHEN-ALLE Menschen besitzen diese Eigenschaften nicht-auch unnormale !! 

Er will die Juden nur als „unnormale MENSCHEN“ darstellen!! Juden sind aber erwiesene 
NICHTMENSCHEN !!! 

DVG und Amalek finden das ganz AUSGEZEICHNET !!!! 

Habt ihr nun endlich euren Beweis WORUM es bei der ganzen Sache geht??? 

Kaum ist Roland weg, da stürzen sich die Geier auf das (vermeintlich) verlassene Aas! 

Deshalb soll auch ICH vernichtet werden, da ich die noch (fast) einzige Verbliebene bin, welche die 
Gaskammertemperatur voll versteht, sie beschützt, sie verteidigt und Rolands originalen Blog hält und 
solche miesen und stümperhaften Fälschungsversuche sofort erkennt und widerlegen kann! 

Roland sagte mir tausendmal am Telefon, dass NICHTS, absolut NICHTS an der Gaskammertemperatur 
verändert werden darf. NIEMALS! Niemals abweichen, weder nach rechts noch nach links. Keinen Milimeter 
davon abweichen! 

Es gibt nur EINE einzige Gaskammertemperatur - das Original! Roland hat volle zehn Jahre damit 
gearbeitet. Wird auch nur das Geringste daran verändert, so wird sie gefährlich und kann vor der Justiz 
nicht mehr bestehen! 

IHR DRECKSCHWEINE VON JUDEN !! IHR DRECKSCHWEINE !! 

IHR WERDET ES NICHT SCHAFFEN !! NIEMALS !! 
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Ich hänge hier vielleicht nach und nach noch etwas an, sobald ich die Schweinerei in Ruhe durch habe. Ich habe 
noch nicht alles in Ruhe durch. 

IHR SCHWEINE !!! 

!!! HEIL GASKAMMERTEMPERATUR !!! 

!!! HEIL ROLAND !!! 

gaskammertemperatur.wordpress.com 


O-Ton der Judensau und meine Antworten (in rot)!! 
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